Berechnung fiir Koblensaure.
17
dieser Bestininmng nur auf die Abhangigkeit voin Drucke geachtet worden, dagegen nicht auf die gerade fiir uns so wichtige Abhangigkeit von der Teinperatur, die Bestiinmung ist nur bei einer Tempe-ratiir, gegen 20°, ausgefiihrt und bleibt dalier fiir diese Untersuchung fruchtlos.
Mit den Thorn so n-Joule'schen Zahlen fiir b und alien fruheren Angaben findet man nun
Cv nach Wiillner-Wiedeniann:
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				bereclinet	ausgeglichen
7,1	1,018 864	0,012 222 9	0,0048378	281,45	281,39
35,6	1,124908	0,012 6938	0,003 769 7	309,48	309,54
54,0	1,193372	0,012 997 9	0,003 263 4	327,67	327,72
95,5	1,347788	0,013 6835	0,002 376 4	368,76	368,71
Gv nach Wiillner-Reffnault:
7,1	1,018864	0,011 7393	0,004 837 8	281,28	281,23
35,6	1,124908	0,012 311 8	0,003769 7	309.37	309,42
54,0	1,193372	0,012 6814	0,003 263 4	327,59	327,63
95,5	1,347 788	0,013 5150	0,002 376 4	368,72	368,68
Die  ausgegliclienen' Wertlie fiir -O1 -y^   wurden   mit   Hiilfe   der Orleichung :
#  ll — 274,38 + 0,987 781 respective
#  ^ = 274,20 + 0,98935 i
erhalten.
Jochniann liat  andere  Interpolationsfornieln verwendet, indeni
er ^ = a + ~bt ^ + ct2 bereclineten Wertlie fiir
annahm und a, "b, c mit Hiilfe  der von ihm
--^- und der Bedingung ^100 — #o = 100 civ
bestiinmte.
Die Integration der obigen Gleiclmngen ergiebt:
# == 273,831 (1 + 0,003 600 O^)1' respective
& = 273,732 (1 + 0,003 608 O^1' Audi diese Gleichungen sind spater auszuwerthen, beraerkenswerth
Weinstein, Thermodynamik.   II.                                                 20 bis 20 Atinospharen fur Kohlensaure 0,16577 -f 0,2061^), wo Q die Dichte bedeutet, worauf auch Bd. I, S. 461 hingewiesen ist. Auch dieses kommt jedoch fur unseren Fall nicht in Betracht.
